yjI,K 576.895 


RAUSCHIVINGYLUS ASIATICUS SP. N. 

(NEMATODA, FILAROIDIDAE) 

OT rPbI3YHOB CEBEPO-BOCTOHHOIt A3HH 
H EE 5KH3HEHHH0 IJHKJI 

H. 

OnHcaH hobbih bha JierouHbix HeMaTOA ot rpbi3yHOB MaraAaHCKofi o6ji. y aKcnepnMeHTajibHO 
3apa>KeHHBix boahbix mojijiiockob o6Hapy>KeHM Tpn CTaAHH pa3BHTHH jihuhhok R. asiaticus m y 
yCTaHOBJieHbl epOKH HX JIHHbKH. 

npn HccjieflOBaHHH rejibMHHTO(j)ayHbi rpbi3yHOB Mara,n;aHCKOH o6ji. 6hjih o6Hapy>KeHbi toh- 
Kne HHTeBHflHbie HeMaTOflbi, npHHaAJiejKamne k poAy Rauschivingylus Kontrimavichus, 1979. 
no pa^y cymecTBeHHbix npn3HaKOB ohh OTjrauaiOTCH ot H3BecTHoro BH^a R. microti (Rausch 
et Rausch, 1969) Kontrimavichus, 1979, noaTOMy mm BHAejiaeM hx b hobbih bha. 

Rauschivingylus asiaticus sp. n. 

X o 3 a e b a: Clethrionomys rutilus , Cl. rufocanus , Microtus oeconomus , Eutamias sibi- 
ricus. 

JIoKajiH3ai^HH: TKaHb jierKnx. 

MecTO o^HapyjKeHHa: 6acceiiH p. Omojioh (npaBbifi npnTOK p. Kojibimbi). 
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06Hapy>KeH y 51 rpbmyHa H3 259 (19.9%), HHTeHCHBHOCTb HHBa3nn ao 50 3K3. 

OnncaHne. G a m e u;. r o ji o t n n. ^jiHHa Tejia 17.42 mm, MaKCHMajibHan mnpHHa 
0.108 mm. ^naMeTp rojiOBHoro Kornja 0.030 mm. PaccTOHHne ot rojiOBHoro KOHija ao HepBHoro 
KOJiti];a 0.086 mm, ^0 3KCKpeT0pH0H nopbi 0.094 mm. ^jiima nnm;eBOAa 0.148 mm. Xboctoboh KOHeu; 
'CHa6>KeH xopomo pa3BHTOH nojiOBOH 6ypcoii, ee pa3MepH 0.051X0-065 mm. BeHTpajibHHe pe6pa 
HanojiOBHHy cpocmnecn. JIaTepajibHbie pe6pa o6beAHHeHH b o6ih;hh ctboji BMecTe c SKCTepHO- 
AOpcajiBHHM pe6poM h o6pa3yioT ueTHpe bctbh. AHTepo- h Me^HOjiaTepajitHHe pe6pa npn6jiH3H- 
TejiLHO OflHHaKOBOH fljiHHH, a nocTepojiaTepajibHoe 3HauHTejibHO nopoue nocjieflHnx. ,I(opcajib- 
Hoe pe6po MaccnBHoe, c TpeMH xopomo BbipauceHHbiMH jionacTHMii. CnHKyjiH mnpOKne, 3arHyTH 
Ha BeHTpajibHyio CTOpOHy, KOpnuHeBOro H,BeTa. Ilx fljiHHa 0.113 mm, mnpHHa 0.022 mm. ^jiHHa 
jiOflKOo6pa3Horo pyjibKa 0.043 mm (pnc. 1). 

G a m k a. ^jnraa Tejia 19.5 mm, MaKCHMajibHan miipima 0.165 mm, mnpHHa rojiOBHoro 
Komja 0.019 mm. nnmeBOA AHJiHHApHuecKHH, cjierna pacniHpHiom;HHCH KHH3y, ajihhoh 0.140 mm. 
PaccTOHHne ot rojiOBHoro KOHija ao HepBHoro KOjibn;a 0.081 mm. ByjibBa pacnonomeHa b 3aAHen 
nacTH Tejia Ha paccTOHHHH 0.103 mm ot xboctoboto KOHii;a, paccTomme ao aHyca 0.043 mm. 



Phc. 1. Rauschivingylus asiaticus sp. n. 
a — nepeAHnii KOHeij Tejia, 6 — xboctoboh KOHeu cbmkh, e — 6ypca caivma, z — cnnKyjiti. 


II a p a t n n h. C a m e u;. ^(jiHHa Tejia ot 7.62 mm (HenojiOB03pejibiH 3K3eMnjiHp) a° 
18 mm, MaKCHMajibHaa mnpHHa 0.108—0.173 mm, mnpHHa rojiOBHoro KOHpa 0.059 mm. fljiHHa 
nHHi;eBOAa 0.148—0.175 mm. PaccTOHHne ot rojiOBHoro KOHn,a a° HepBHoro KOjibpa 0.049— 
0.086 mm. .UnaMeTp Tejia y npOKCHMajibHoro KOHu;a cnnKyji 005.4—0.097 mm. Pa3Mepbi nojiOBOn 
6ypcH 0.046X0.062 mm. fljinHa cnnKyji 0.097—0.113 mm, AHaMeTp tojiobkh cnnKyjibi 0.019 mm, 
meinm 0.011 mm. MaKCHMaabHan mnpHHa cnnKyjibi 0.019—0.024 mm. JIOAKOo6pa3HHH pyjien 
0.032—0.043 mm aJihhoh h 0.011 mm mnpHHon. 

G a m k a. ^jimaa Tejia ot 11.88 mm (HenojiOB03pejiHH 3K3eMnjiap) ao 20 mm, MaKCHMajibHaa 
mnpHHa 0.198 mm. fljnma nnm;eBOAa 0.148 — 0.184 mm. PaccTOHHne ot xboctoboto KOHija ao 
aHyca 0.022—0.038 mm, ao ByjibBbi 0.092—0.129 mm. Him,a ajiJinncoBHAHbie 0.054X0.038— 
0.041 mm. TnnoBHe 3K3eMnjiHpH xpaHHTCH b My3ee TEJIAH (rojiOTnn N° 42, napaTnnbi Ns 643 
h N° 44). 

Jh ji$epeHAHaflbHHH a H a r h 0 3 . Ilo coBOKynHOCTH pHAa MOp^ojiornuecKHx 
npH3HaKOB onncaHHyio HeMaTOAy mbi othochm k noAceM. Sobolevingylinae Romanow, 1952 
h pOAy Rauschivingylus . 3tot pOA obocHOBaH KoHTpHMaBHuycoM (1979) a-^h Sobolevingylus mic¬ 
roti Rausch et Rausch, 1969 c Ajihckh h ao HacTOHiijero BpeMeHH BKjnouaji oahh thhoboh bha- 
OcHOBHHM X 03 HHHOM HeMaTOAH R. microti aBTOpbl BHAa CHHTaiOT n0JieBKy-3K0H0MKy; He3HaHH- 
TejibHan HHBa3HH OTMeuanacb hmh Taione y KpacHoii nojieBKH n y cycjinKa. 

Ilo pa3MepaM R. asiaticus hcckojibko MeHbme R. microti — Tan AJiHHa caMijOB onncHBae- 
moto BHAa 17—18 mm, caMOK 19.5—20.0 mm; AJiHHa caMijOB R. microti 22 — 26 mm, caMOK 6ojiee 
50 mm. ^jiHHa cnnKyji Hamnx 3K3eMnjinpOB 6ojibme, ueM y R. microti 0.097 — 0.113 mm h 0.097 — 
0.105 MM COOTBeTCTBeHHO. 

BamHHM OTjiHHHTejibHHM npH3HaKOM HBJineTCH CTpoeHHe AOpcajibHoro pe6pa. Oho mnpo- 
Koe, Mompoe n Ha KOHn;e pa3AejineTCH Ha 3 jionacTH, a He Ha 4, nan y R. microti . BeHTpajibHHe 
pe6pa coeAHHeHH ao hojiobhhh CBoen ajihhh; y R. microti ohh pacxoAHTCH Jinnib b KOHije. Pyjien 
BepeTeHOBHAHHH, Ha KOHije He pacm;enjieH. B cbh3h c HeKOTOpHMH OTJiHUHTejibHHMH ocobemio- 
cthmh onncHBaeMoro BHAa Heo6xOAHMO pacmnpnTb AHarH03 pOAa Rauschivingylus, KOTOpHH 
npeAJiaraeTCH b cjieAyiom;eH peAaiujHH. 
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Pa3Mepti Tpex CTa^HH jihhhhok Rauschivingylus asiaticus sp. n. (b mm) 


IIpH3HaKH (B MM) 

JIhhhhkh 

I CTajplH 
(Ha 9-e cytkh) 

II CTajlHH 

III CTaAHH 


fljiHHa Tejia 

0.280—0.307 

0.229—0.259 

0.267-0.294 

MaKCHMaJibHaa mnpHHa 

0.024—0.027 

0.022—0.027 

0.019-0.027 

Tejia 




fljiHHa HHiiieBO^a 
fljiHHa ot rojiOBHoro 

0.114—0.121 

0.099—0.102 

0.105-0.118 

KOHU,a 




AO HepBHoro KOJibu,a 

0.040—0.042 

0.040-0.048 

0.054—0.056 

AO BKCKpeTopn oh nopw 

0.054—0.056 

0.046—0.062 

0.065—0.067 

AO nojiOBoro 3anaTKa 

0.133—0.167 

0.138—0.148 

0.152-0.154 

fljIHHa XBOCTa 

0.014-0.016 

0.015—0.022 

0.022-0.024 


Sobolevingylinae. fljiHHHbie HHTeBHAHbie HeMaTOAH c HeJKHoii KyTHKyjioii. BeHTpajibHbie 
pe6pa HMeioT o6ih;hh ctboji h pa3 r beAHHHK>TCH Ha cepe^HHe CBoefi ajihhbi hjih jihhib b KOHU,e. 
JlaTepajiBHtie pe6pa cjihth b effHHHH ctboji c 3KCTepHOAopcajibHbiM h hmciot Ha KOHU,e 4 bctbh. 
flopcajibHoe pe6po MaccHBHoe, Ha KOHH,e ,n;ejiHTCH Ha 3 hjih 4 jionacTH. CnnKyjiH ninpoKHe, 3a- 




0.05 MM 



Phc. 2. JIhhhhkh Rauschivingylus asiaticus 

sp. n. 

a — JiHHHHKa I CTajiHH, 6 — jiHHHHKa Ha 9-e cytkh 
pa3BHTHH, 6 — JIHHHHKa II CTajIHH, Z, d — JIHHHHKH 
III CTa^HH. 




rHym Ha BeHTpajibHyio CTopoHy. PyjieK HMeeTCH, c pa3ABoeHHOH hjih Hepa3ABoeHHoii npoKCH- 
MajibHOH HacTbio. ByjibBa pacnojiojKeHa b npeaHaJibHoii o6jiacTH. HHAeasHBopoAnmiHe. JIoKa- 
JIH3yiOTCH B TKaHH JierKHX. riapa3HTbI rpbI3yHOB. 

Mbi 3KcnepHMeHTajibHO H3yHHJin h,hkji pa3BHTHH R. asiaticus. JlnnHHKaMH I CTa^HH, nojiy- 
HeHHblMH OT HeMaTOfl H3 JierKHX KpaCHOH nOJieBKH H noJieBKH-3KOHOMKH, 6bIJIH yCneniHO 3apa>KeHbI 
BORHbie mojijiiockh A nisus filiaris (Gledler, 1885), Valvata sibirica (Middendorff, 1851) r 
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Lymnaea sp. (onpeflejieime 9. A. CTpejieijKOH). H3 HHBa3HpOBaHHHx mojijiiockob BHflejieHH jih- 
^HHKH Tpex CTaflHH H yCTaHOBJieHH CpOKH HX JIHHeK. BblfleJieHHe JIHHHHOK H3 MOJIJIIOCKOB npOH3- 
BOflHJIH KOMnpeCCOpHO nofl 6HHOKyjIHpOM. 

JIhhhhkh I CTaflHH (ra=10), BH^ejieHHue H3 JierKnx noJieBOK, HeOojibnmx pa3MepOB, flJiHHa 
Tejia 0.194—0.211, MaKCHMajibHan nmpHHa 0.014—0.016 mm. JJjiHHa nnmeBO^a 0.092, XBOCTa 
0.015 mm. Tejio b o6jiacTH nnmeBOfla h KHmeuHHKa 3anojmeHO rpaHyjiaMH nniaTejiBHoro Bem;e- 
CTBa. Xboct HMeeT flBe 3a3y6pHHti: 6ojiee rjiyOoKan HaxoflHTcn Ha ^opcajibHon cTOpoHe, 6ojiee 
MejiKan — Ha BeHTpajibHoii. JIhhhhkh 3toh cia^HH oneHb noflBHJKHti h 3apa>KaiOT MOJijiiocKa, 
aKTHBHO npOHHKaH B nOKpOBHbie TKaHH H TeJlO HOrH. IlOCJie 3TOrO OHH TepHIOT nOflBHJKHOCTL 
h OticTpo pacTyT. Ha 9-e cyTKH ohh HMeiOT fljiHHy 0.281—0.308 mm h rnnpHHy 0.024—0.030 mm 
(cm. Ta6jnmy). nepBan jiHHBKa npn TeMnepaType .16—18° nponcxo^HT Ha 17—19-e cyTKH. 

JIhhhhkh II CTa^HH (n=8) coxpaHHiOT Ha ce6e oOojionKy nepBOii jiiihlkh (pnc. 2). no CTpoe- 

HHK) OHH CXOJKH C JIHHHHKaMH I CTaflHH, HO TOpaSflO TOJIHje. JIhUHHKH 3TOH CTa^HH MaJlOnOflBHJKHbl, 

He 3 HaHHTejiBHoe flBHJKeHHe HaOjuoftajiocb BHyTpn jihhhoh o6ojiohkh. Hepe3 22—24 aha nocjie 
3apa>KeHHH npOHexoflHT BTOpan JiHHBKa. 

JIhUHHKH III CTaflHH ( 71=10) HenO^BHJKHHe, nOKpHTH o6ojIOHKaMH ^ByX JIHHeK. rpaHyjIH 
nniaTejiBHoro BemecTBa coxpaHHiOTCH jihhil b HeOojibmoM KOJinnecTBe, BHyipeHHHe opraHti 
xoporno npocMaTpHBaiOTCH. no pa3MepaM ohh HecKOJibKO 6ojibnie jihhhhok II CTa^HH. JIhhhhkh 
III CTa^HH b Tejie MOJijiiocKa MoryT ocBo6o5K,n;aTbCH ot KyTHKyjinpHbix uexjiHKOB. KojmuecTBO 
jihhhhok b Tejie o,n;Horo MOJijiiocKa AOCTnrajio 20—30 3K3. 

B npHpo,n;e HaMH oOHapyjKeHO 42 3K3. jihhhhok Ha HanajibHOH CTa^nn pa3BHTHH b Tejie 
KpacHO-cepOH nojieBKH. JIoKajiH30Bajincb ohh no Kpaio jierKoro He6ojibniHMH cKonjieHHHMH no 
3 — 12 3K3. 3 JIHHa Tejia 3THX JIHHHHOK 1.34 — 1.44 MM, MaKCHMaJIbHaH HIHpHHa 0.049 — 
0.065 mm. 3 JIHHa nninieBOfla 0.529—0.599 mm. PaccTOHHne ot rojiOBHoro KOHija flo HepBHoro 
KOjibija 0.099—0.121 mm, flo 3KCKpeTOpHoii nopbi 0.116—0.129 mm. 
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RAUSCHIVINGYLUS ASIATIGUS SP. N. (NEMATODA, FILAROIDIDAE) FROM RODENTS 
OF NORTH-EASTERN ASIA AND ITS LIFE CYCLE 

I. F. Domnich 

SUMMARY 

A new species, R. asiaticus sp. nov., from rodents of north-eastern Asia is described. The de¬ 
velopmental cycle of the species is studied. Three stages of larvae are described and periods of 
their moulting established. 



